عملية المياه البيضاء 


يهدد مرض السكري صحة العين فهي من أعضاء الجسم الأكثر تأثراً به» ويعتبر من الأسباب الأربعة الرئيسية للإصابة 
بفقدان النظر كما أنه يسبب مضاعفات متكررة وهي المياه البيضاء "إعتام عدسة العين"» لذلك تجري عملية المياه البيضاء 
لمرضى السكر بشكل شائع» ويتساءل بعض الأشخاص هل يؤثر مرض السكر على عملية إزالة المياه البيضاء بالفيمتو 
ليزر؟ 

الحقيقة أن عملية المياه البيضاء تتم بنفس الخطوات التي تتم بها عملية المياه البيضاء للحالات العادية ولكن الاختلاف فقط 
يكون في الرعاية بعد العملية لمنع تأثير عدم انتظام نسبة السكر في الدم على العين مرة أخرى 


المناه السضناء ف ١‏ 


